13

C, Cd, Ce

Bogen

64493
	1+br
	6462-80
	30
	6494-02
	20
	6573-00
	2

5001
	15
	64-95
	1
	99-84
	8
	6717-90
	4

55-83
	4
	71-90
	10
	
	
	
	

Kanteo.

5934-2
	K.V.
	5949'4
	K.V.
	6181-5
	K. V.
	6206-5
	K.V.

35-6
	K.V.
	51-6
	K.V.
	822
	K.V.
	06-9
	K.V.

36-8
	K.V.
	54-0
	K.V.
	83-0
	K.V.
	07-5
	K. V.

38-3
	K.V.
	565
	K.V.
	83-9
	K.V.
	08-1
	K.V.

39-8
	K-V.
	593
	K.V.
	849
	K. V.
	089
	K. V.

41-5
	K.V.
	62-1
	K.V.
	91-8
	K.V.
	09-7
	K. V.

43-3
	K.V.
	83-3
	K.R.
	. 92-7
	K. V.
	10 6
	K.V.

452
	K.V.
	6181-0
	K.V.
	93-5
	K. V.
	11 7
	K.V.

47-2
	K.V.
	
	
	
	
	
	

XIIL C<L Cadmium.

Altere Messungen: H. Kayser und C.  Range, Berl. Akad. (1891).
Material: Metall von E. Merck.
Verunreinigungen: Pb, Tl.
Linienzahl: 38.

2240-0
	1-
	
	2764-2
	8+br,r
	3252-86
	20 r
	4307-2
	2 + r

6510
	2-
	- u
	75 20
	2+br,r
	61-23
	20 u
	4413-21
	

67-55
	2-
	
	2837-05
	10 +
	3403-86
	100 u
	15-86
	1

2306-71
	2-
	
	08-40
	2 + r
	66 37
	100 u
	4662-8
	5 + r

13*1
	1-
	
	80-H9
	10 + r
	67-81
	50 u
	78-38
	50 +

29-3(3
	3-
	
	81-35
	8 4-r
	3500*20
	2
	4800-14
	100 u

2573-2
	1-
	
	2961 4
	1 + br
	3610-72
	500 u
	5086' 10
	lOOu

2639-6
	1-
	-br
	80-80
	30 + br
	13-11
	50 u
	5155-0
	1+br

77*8
	2-
	-br
	3081-11
	10 r
	14*62
	10
	6438-70
	200

2748-75
	1-
	
	3133-47
	20 r
	
	
	
	

XIV. Ce. Cer.

Altere  Messungen:   A.  Bakowski,   Ztscli.   fur   wiss.   Phot, 6   (1908).

F. L. Cooper, Astrdph. J. 29 (1909). J. M. Eder und E, Valenta, Wiener

Akad. 119 IIa (1910) (Rot).

Material: Ceronitrat von L. Haitinger, auf Gaskohle..
Verunreinigungen: Pr (Spuren).
Linienzahl: 2894. 37
